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コタツ本体サイズ 105><75 cm 


家具調コタツ 


I •便利な継脚付き參天然オーク突板使用 

•立ち上がりの早い 600W フアン付きヒーターを使用 


rnn^u ,, I サイズ1 W105xD75xH36(41)cm 
羊代, DUU (税込） 板^) オーク突板、硬質ウレタン塗装 


( ヒータ ー) MSF-600H 


標準 

iffi 格 


¥ 32,000 (税込) 


义 サイズ ) W 1 〇 5XD75XH36 ( 41 ) cm 
C 天板) シート貼り 
: i ヒータ _j MSF - 600H 


•便利な継脚付き•ミディアムブラウン色 
•立ち上がりの早い 6Q0W フアン付ヒーターを使用 


JAN 4985567018117 


C2-105H 


JJK-105 _ JAN 4985567019411 


•'天獅使用 


TA-105 


JAN 4985567019398 


mmi 

しィ命格 ■ 


¥ 32,000 (税込） 


サイズ ) W 1 05XD75X 啤.(41 )cm 
天 板^ ) オーク突板、ウレタン塗装 


天然木 
突板 I 


L ヒーター〕 MSF- 600 H 


mi 


: -1 ぶ ノ №5? 


(5 レタン 

L 塗装 l | j 寸き I 

消臭飞作〇〇兩 

機能 Jll 型ファン I 















































